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Coevorden 



Benneveld - Bennevelderstraat 41: voor het kappen van een eik (weigering) 


Omgevingsvergunning - geweigerd 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is gewei¬ 
gerd. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen. 


Ontvangen op 14 augustus 2016. Besluit d.d.: 29 augustus 2016. 


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aan¬ 
vrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op 
www.coevorden.nl. 
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